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Эжектор

Эже'ктор
 (франц. éjecteur, от éjecter — выбрасывать), устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Передача энергии происходит в процессе смешения сред (см. Струйный аппарат [broken external link: page_106-907]

). 
Э. используется в насосах [broken external link: page_080-278]
 
струйных и вакуумных насосах [broken external link: page_002-824]
.
 Широко применяется в химической и нефтеперерабатывающей промышленности в качестве смесителя.
  Лит.:
 Соколов Е. Я., Зингер Н. М., Струйные аппараты, 2 изд., М., 1970; Губин М. Ф., Горностаев Ю. Н., Любицкий К. А., Применение эжекторов на гидроэлектростанциях, М., 1971.

Эжерелис

Эжере'лис,
 посёлок городского типа в Каунасском районе Литовской ССР, в 25 км
 к З. от Каунаса. Торфопредприятие.

OEBPS/images/img00001.jpg
oA A s
fanmias il

-
——— @






